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SERVICIO 

ESPECIAL 
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MAS INFORMACION 
enntmadnd.es 

oo 



Carabanchel 


Puente de 
Vallecas 


nnadrid.es 


MADRID 













Gran Vía 


Desde el 7 de octubre de 2020 

PUERTA DEL SOL/SEVILLA • PUERTA OE TOLEDO 


Centro de Salud 
Las Cortes 


EM 

M ADRI 




SERVICIO 

ESPECIAL 


Centro de Salud Las Cortes 

Carrera de San Jerónimo, 32 

Centro de Mayores San Francisco 

Jerte, 3 

Centro de Mayores Antón Martín 

Cabeza, 14 


MAS INFORMACION 
emtmadhd.es 


OO 





nnadrid.es 


MADRID 





























































Desde el 7 de octubre de 2020 


PUERTA DEL SOL/SEVILLA 
PUERTA DE TOLEDO 


SERVICIO 

ESPECIAL 


Centro de Salud Las Cortes 

Carrera de San Jerónimo, 32 

Centro de Mayores San Francisco 

Jerte, 3 

Centro de Mayores Antón Martín 

Cabeza, 14 


MÁS INFORMACIÓN 


enntmadnd.es 

oo 


nnadrid.es 


Sentido Puerta de Toledo > Puerta del Sol/Sevilla 


Parada | Denonninacíón 


1884 

PUERTA DE TOLEDO 

Puerta de Toledo Q 

1882 

La Paloma 

1880 

San Francisco El Grande 

1878 

Las Vistillas 

1876 

Palacio Real 

1886 

Plaza de la Villa 

5749 

Mayor-Siete de Julio 

1887 

1 Plaza Mayor 

Puerta del Sol A i 3 d 

2115 

Esparteros-Plaza Mayor 

913 

Plaza Mayor 

4058 

Colegiata 

4038 

Tirso de Molina 

Tirso de Molina Q 

4025 

Benavente 

4039 

Canalejas 

4040 

CABECERA SIN SERVICIO POR OBRAS 

5216 

PUERTA DEL SOL-SEVILLA (Echegaray-San Jerónimo) Puertadeisoi M 


Sentido Puerta de Toledo > Puerta del Sol/Sevilla 


Parada Denonninación 


4040 

CABECERA SIN SERVICIO POR OBRAS 


1 PUERTA DEL SOL-SEVILLA (Echegaray-San Jerónimo) 

Puerta dei Sol A i 3 d 

4041 

Santa Ana 

4056 

Plaza Matute 

4042 

Benavente 

5156 

Toledo-Colegiata San Isidro 

545 

La Latina 

La Latina 

1879 

San Francisco El Grande 

1881 

La Paloma 

1883 

Puerta de Toledo 

Puerta de Toledo Q 

1884 

PUERTA DE TOLEDO 

Puerta de Toledo 


Horarios y frecuencias del servicio 

Tipo de día 

Horario de salida de cabecera 

Primer servicio - Último servicio 


Puerta de Toledo 

Sol/Sevilla 

Lunes a Viernes Laborables 

7:30 - 21:10 

7:50 - 21:30 

Sábados y Festivos 

8:00 - 20:40 

8:20 - 21:00 


MADRID 


























































